10.3103/S0003701X1301009X
10.3103/S1541308X13020052
10.3103/S002713491506017X
10.3103/S0025654408060125
10.3103/S0027134914020064
10.3103/S0095452715020103
10.3103/S0884591310030013
10.3103/S0891416810040038
10.3103/S1063457613040011
10.3103/S1063457614040066
10.3103/S1063457614060033
10.3103/S1068337209050028
10.3103/S1068337210030011
10.3103/S1068337210040031
10.3103/S1068373909080044
10.3103/S1068373917010095